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NARA RG104, Entry 1, Box 180 


Mint of the United States at Philadelphia, Pa., 
Assay Department, 

April 3, 1893 


Sir- 


The following Columbian half-dollar dies were destroyed April 3 - 1893. 

16 Obverse and 16 Reverse. - 
Total thirty two dies - 

Very respectfully 
Jacob B. Eckfeldt 
Assayer 

Hon. O.C. Bosbyshell 
Superintendent. 



